Mgr inż. Henryk Rudniewski 


inspektor Kontr. Zużycia Drewna w Ekspozyturze Państw. Centrali Drzewnej w Krakowie 


przeżywszy lat 48, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 5 marca 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 10 b. m. o godz. 3-po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


Koleżanki i Koledzy 


z Państwowej Centrali Drzewnej w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 11-go b. m. o godzinie 7'/, rano w kościele paraf. św. Szczepana. 


